パケ ッ ト 用 内 蔵 TNC 諸 元 

s 方 式 ・ AFSK(F1D)/GMSK(FPD) 

s 通信 速度 :・ 1200bps/960Qbps 

e 周波 数 偏 移 由 _ : 土 500Hz 

* サブ キャ リア 周波 数 : 1700Hz 

e 符号 : JIS AX2.5 ASCII コ ー ド プロ トコ ル 準 拠 
s 電波 形式 。 :F1D/F2D 


還 DR-O6DX、DRH-06HX 


デー タ 圧 縮 
AMBE20820 


AD 変換 
AD フ 3311A 


緩衝 増幅 
NJU7018R 


GMSK モ デム 
CMX589A 


スク ラン ブラ ー 


PiCTecegga | CCITT V38 


緩衝 増幅 
NJU7018R 


100~-3400 Hz 


F1E 48QQbps Data 


50.000-53.995 MHz 


励 振 増幅 電力 増 幅 
FRDO6HHF1 RD7OHVF1 


抵 周 波 増幅 リミッタ 
一 用 VCO 
ロー バス フィ ル タ 2 っ SK ら 539 


励 振 増幅 
LMB0 ら SCBB55 1 


励 振 増 幅 
2SC3356 


緩衝 増幅 繧 衝 増 幅 
2SC4815 2SC4815 


TMTO111GQ 
PC 入力 TNC 
TGTO210G 


PLL 緩衝 増 
MB15A01 2SC4815 


オプ ショ ン <〈A> 11.15 MHz 
因 


昌 DR- 120DX、DR- 120HX 


オプ ショ ン 〈B> 


線 衝 増幅 AD 変換 器 デー タタ 圧縮 
NJUZ018R AD73311A AMBE2020 


緩衝 増幅 GMSK モ デム 
NJU7018R CMX589BA 


100…3400 Hz 


F1E 480Obps Data 144.000ー145.995 MHz 


仙波 相 リミッタ | 
2SC4915 


ロー バス フィ ルター 
LM208 


励 振 増幅 電力 増幅 
2SC555 1 HABOH1317M1 


VCO 
2SKe538 28C4215Y 


TMTO111Q 
PC 入力 TNG 
TGTO210Q 


PLL 
MB15EO07SH 


ら 1.25 MHz ヒコ 
に 


時 DR-420DX、DR-420HX 


オプ ショ ン 〈B> 


AD 変換 器 デー タ 圧 縮 
AD7Z3311A AMBE2020 


緩衝 増 
NJU7018R 


GMSK モ デム スク ラン ブラ ー 


醤 御 増幅 
NJU7018R CMX589A PiC1ecegga| PCITT Vg 


100-3400 Hz 


F1E 480Obps Data 


430.000-438.985 MHz 


励 振 増幅 電力 増 租 
2SC5551 S-AU88L 


低 周 波 増幅 けり ミッ タ 
ロー バス フィ ルター 
LM2 ョ 02 


励 振 増 幅 
2SC4226 


緑 衝 夫 幅 
2SC42G0 


VCO 竹 増 
GSK25338 28C4260 


TMTO111G 
TNC 
TGTO210G 


竹 増 幅 


PLL 組 
SC4215Y 


MB15EQ7SH 


ら 1.85 MHz ビ コ 
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